WILHELM LIS OLSZEWSKI 


e. k. EME 


urodzony w r. 1810, po krótkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 3-20 Lipca 1890 roku. 


W żalu pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok, które się odbędzie w Sobotę dnia 5-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu pod L. 26 
przy ulicy św. Tomasza wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. - Cxcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


